Molex Part it 39-01-2120 


10 


Front View (Socket) 


Part # BD-4005 


Black 


Yellow 


Green 


Fron view XI of interface 


TX1 

TX2 

VCC 

MT 

sr+ 

ST- 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

RX1 

RX2 

GND 

MR 

SR-^ 

SR- 

11 

9 

7 

5 

3 

1 



Ivloiex Part #39-29-1 128 

Attention! Do not apply voltage to Pin #8. 
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